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de Famiante, et ensemencer celle-ci apres Favoir fait bruler dans la
flamme pour detruire les corpuscules. Dans ce cas, Finfusion reste
parfaitement intacte, comme si Fon n'avait rien seme. Done, ces
corpuscules sont bien evidemment des germes, et vous en aurez encore
tout a Fheure d'autres preuves non moins convaincantes.

Mais, messieurs, j'ai Mte d'arriver a des experiences, a des demon-
strations si saisissantes, que vous ne voudrez retenir que celles-la,
Nous avons prouve tout a Fheure que M. Pouchet s'etait trompe,
parce qu'il avait employe dans ses premieres experiences une cuve a
mer'cure.

Supprimons Femploi de la cuve a mercure, puisque nous avons
reconnu qu'elle donnait lieu a des erreurs inevitables. Voici, messieurs,
une infusion de matiere organique d'ime limpidite parfaite, limpide
comme de Feau distillee, et qui est extrfimement alterable. Elle a ete
preparee aujourd'hui. Demain deja elle contiendra des animalcules, de
petits infusoires ou des flocons de moisissures.

Je place une portion de cette infusion cle matiere oi*ganique dans
un vase a long col, tel que celui-ci. Je suppose que je fasse bouillir le
liquide et qu'ensuite je laisse refroidir. Au bout de quelques jours, il
y aura des moisissures ou des animalcules infusoires developp6s dans
le liquide. En faisant bouillir, j'ai detruit les germes qui pouvaient
exister dans le liquide et a la surface des parois du vase. Mais comme
cette infusion se trouve remise au contact de Fair, elle s'altere comme
toutes les infusions,

Maintenant je suppose que je repete cette experience, mais qu'avant
de faire bouillir le liquide, j'etire a la lampe d'emailleur le col du
ballon, de maniere a Feffiler, en laissant toutefois son extremite ouverte.
Cela fait, je porte le liquide du ballon a Febullition, puis je le laisse
refroidir. Or, le liquicle de ce deuxieme ballon restera completement
inaltere, non pas deux jours, non pas trois, quatre, non pas un mois,
une annee, mais trois et quatre annees, car Fexperience dont je vous
parle a deja cette duree. Le liquide reste parfaitement limpide, limpide
comme de Feau distillee. Quelle difference y a-t-il done entre ces deux
vases? Us renferment le mSme liquide, ils renferment tons deux de
Fair, tons les deux sont ouverts. Pourquoi done celui-ci s'altere-t-il,
tandis que celui-la ne s'altere pas? La seule difference, messieurs, qui
existe entre les deux vases, la voici : Dans celui-ci, les poussieres qui
sont en suspension dans Fair et leurs germes peuvent tomber par le
goulot du vase et arriver au contact du liquide ou ils trouvent un
aliment approprie, et se developpent. De la, les 6tres microscopiques.
Ici, au contraire, il n'est pas possible, ou du moins il est tres difficile,s corpuscules de Fair surprolonger cette aspiration, je n'auraiace.                '      22        -vaisseau, ou il y ait du froment : dans une vingtaine de jours ou environ, le ferment
